Juliusz 


Zukowski 


inzynier elektryk 
urodz. 12. 4. 1883, po krótkich cierpieniach, zasnął w Panu 9 stycznia 1945 r 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we wtorek dnia 16 b. m. o godzinie 9 rano, na który-te smutny obrzęd zaprasza stroskana 


matka. 


Zakład pogrzebowy „AETERNITAS" 
ANTONIEGO HORAKA jun. Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13. 
Kraków, ul. Mikołajska 14. — Tel. 106-64 


